108
Mehrphasenstrome.
Belastung besteht bei ungleicher Belastung der Phasen stets erne Spannung, wie dies soeben fiir ein Beispiel gezeigt wurde, bei dem kein neutraler Leiter vorhanden war. Ist er vorhanden, so fuhrt er bei ungleicher Belastung der Phasen Strom, und es besteht ein Spannungsabfall in ihm.
Die GroBe und. Phase dieser Spannung ist zunachst unbekannt, wir bezeichnen sie mit P0, sie ist in Fig. 85 durch die Strecke OP0 dargestellt, Auf jeden Scheinwiderstand, der sich vom neutralen Punkt des Generators iiber erne Leitung und den BeJastungswiderstand bis zum neutralen Punkt der Belastung er-streckt, wirkt die Differenz aus der be-treffenden Phasenspannung Px und der Spannung P0. Diese drei Differenzen wer-den durch die Vektoren P0P1? PQP^9 P0P3 dargestellt. Sind za, z2, z3, z0 die gesamten Scheinwiderstande der drei Phasen
Fig. 85.
und des Nulleiters vom neutralen Punkt des Generators bis zu dem der Belastung, so gelten die Gleichungen:
(122)
und fiir den Nulleiter
Fiihrt man  an Stelle  der Scheinwiderstande  %  die Leitwerte y einy so ist auch
(122 a)
So =       — $0 Es ist nun die Summe aller vier Strome gleich Null:
Addiert man daher die vier Gleichungen 122a, so wird
und hieraus ermittelt sich zunachst
(123)
Durch Einsetzen dieses Wertes in Gl. 122a ergeben sich die vier Strome.
Ist kein neutraler Leiter vorhanden, so ist in den Gl. 122 und 123 t)0 = 0 zu setzen.tung einer Phase wesentlich schwacher ist, als die der beiden anderen: an der am schwachsten belasteten Phase tritt eine Erhohung der Spannung auf, an den anderen eine Verkleinerung.
